Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 marca 1990 roku, zmarł 


E. 


HENRYK 


LEKARZ MEDYCYNY 
UKOCHANY MAZ, OJCIEC, DZIADZIUS, BRAT 


długoletni lekarz ZOZ Nr 2, były żołnierz AK pseud. „Grot”, członek ZBoWiD-u, odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim i wieloma innymi. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE odprawione zostanie w kaplicy na cmentarzu Rakowickim we środę dnia 
14 marca 1990 roku o godzinie 12.00, po czym nastąpi wyprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego 


spoczynku. 
Pogrążeni w smutku i żałobie: 
ŻONA, CORKA, SIOSTRA, BRACIA I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


